 Prognoza meteo pentru perioada 21 decembrie-3 ianuarie Cum va fi vremea de Craciun si de Revelion Ads Actualitate Politic Business Sport Life Show Login Arhiva Stiri eveniment Prognoza meteo pentru perioada 21 decembrie-3 ianuarie Cum va fi vremea de Craciun si de Revelion Autor: Andreea Ruxanda Luni, 21 Decembrie 2020, ora 09:34 6243 citiri Vremea va fi predominant calduroasa, cu temperaturi mai ridicate decat in mod normal pentru perioada 21 decembrie - 3 ianuarie, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie Oamenii care doresc sa-si petreaca vacanta la munte ar trebui sa stie ca, in jurul Craciunului, temperaturile vor oscila intre 0 si 4 grade Celsius, iar in jurul anului nou vor fi negative Banat Vremea va deveni deosebit de calda pentru aceasta perioada, dupa primele doua zile ale intervalului de prognoza, astfel incat media regionala a temperaturilor maxime va creste, de la 6 grade la inceput, pana la aproximativ 12 grade pe 23 si 24 decembrie Apoi, valorile termice vor fi in scadere, spre 3 grade pe 26 si 27 decembrie, pentru ca ulterior sa marcheze o noua crestere si sa fie situate, in medie, intre 4 si 6 grade in perioada 28 decembrie - 3 ianuarie Regimul termic nocturn va fi in crestere in prima saptamana, apoi va scadea Astfel, temperaturile minime vor fi de aproximativ 1 grad, in medie, la inceputul intervalului, vor atinge 6 7 grade pe 25 decembrie, apoi vor scadea accentuat, spre -3 -2 grade pe 27 si 28 decembrie, iar intre 29 decembrie si 3 ianuarie, minimele termice vor fi de -1 0 grade Probabilitatea pentru precipitatii la nivel local va fi relativ ridicata incepand cu 22 decembrie, dar acestea vor fi mai extinse ca arie si, posibil, mai insemnate cantitativ pe 24 si 25 decembrie Crisana In intervalul 20 - 24 decembrie vremea va deveni deosebit de calda pentru aceasta Ads perioada, iar media temperaturilor maxime va creste de la 6 pana la 10 grade Apoi, vremea se va raci, astfel incat, pe 26 si 27 decembrie, media termica diurna va fi de aproximativ 2 grade Ulterior, o noua tendinta de incalzire, va determina valori ale temperaturilor maxime ce se vor situa intre 3 si 6 grade, in intervalul 28 decembrie - 3 ianuarie Regimul termic nocturn va avea o evolutie similara si se va caracteriza, la inceput, prin valori medii in jurul a 0 grade, apoi in crestere, spre 6 7 grade pe 25 decembrie Ulterior, racirea vremii va determina scaderea spre o medie termica de -4 grade pe 27 decembrie, pentru ca intre 29 decembrie si 3 ianuarie sa se inregistreze temperaturi nocturne de -2 0 grade, in medie Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata aproape pe tot parcursul intervalului de prognoza, dar acestea se vor semnala pe arii mai extinse si vor fi mai insemnate cantiativ pe 24 si 25 decembrie Transilvania In primele doua zile, vremea va fi relativ apropiata de normalul termic al perioadei, cu o Ads medie regionala a maximelor diurne de aproximativ 3 grade si a minimelor nocturne de -4 - 3 grade Apoi va avea loc un proces de incalzire care va determina, pe 25 decembrie, inregistrarea unor valori medii de 9 10 grade, ziua si 4 grade, noaptea Racirea ulterioara a vremii, destul de accentuata, va conduce la maxime diurne de 0 1 grad si minime nocturne de -6 grade, in intervalul 26 - 28 decembrie Iar din 29 decembrie si pana pe 3 ianuarie, vremea va fi in general apropiata de normal sub aspect termic, cu temperaturi maxime de 2 4 grade si minime de -4 -3 grade Probabilitatea pentru precipitatii va fi ridicata pe tot parcursul intervalului de prognoza, dar pe 25 decembrie acestea vor fi mai importante cantitativ si se vor semnala pe arii mai extinse Maramures Vremea se va incalzi in primele zile, astfel incat media temperaturilor maxime va creste Ads de la 4 pana la 9 grade, iar cea a minimelor de la -1 pana la 5 6 grade, intre 21 si 24 decembrie Apoi vremea se va raci accentat, iar pe 26 si 27 decembrie vor fi maxime termice de 1 grad si minime de -5 grade, in medie Ulterior, regimul termic va marca o noua crestere, iar intre 28 decembrie si 3 ianuarie vor fi medii ale temperaturilor diurne de 2 4 grade si ale celor nocturne de aproximativ -2 grade Vor fi precipitatii aproape pe tot parcursul celor doua saptamani de prognoza, dar acestea vor fi mai extinse ca arie si mai insemnate cantitativ in intervalul 23 - 25 decembrie Moldova Vremea se va incalzi treptat in primele 4 zile, devenind deosebit de calda pentru aceasta perioada din an pe 24 decembrie, cand media temperaturilor maxime va atinge 11 grade, iar cea a minimelor, 5 grade Apoi vremea se va raci accentat, incat pe 26 si 27 decembrie vor fi, in medie, maxime termice de 1 2 grade si minime in jurul a -4 grade Intre 28 decembrie si 3 ianuarie, regimul termic va fi apropiat de cel normal, astfel ca media temperaturilor maxime va fi de 3 5 grade, iar a celor minime de aproximativ -2 grade Ads Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata in unele zile ale celei de-a doua saptamani, dar mai ales in intervalul 23 - 27 decembrie, cand izolat pot fi insemnate cantitativ Dobrogea Dupa doua zile cu valori termice normale pentru ultima decada a lunii decembrie, vremea se va incalzi, devenind deosebit de calda pentru aceasta perioada din an pe 24 si 25 decembrie, cand media temperaturilor maxime va atinge 11 grade, iar cea a minimelor, 5 6 grade Apoi vremea se va raci accentat, incat pe 26 si 27 decembrie vor fi, in medie, maxime termice de 2 3 grade si minime in jurul a -1 grad Intre 28 decembrie si 3 ianuarie, cu mici oscilatii de la o zi la alta, regimul termic va fi mai ridicat decat cel normal, astfel ca media temperaturilor maxime va fi de 6 9 grade, iar a celor minime de 2 3 grade Temporar vor fi precipitatii mixte in intervalul 25 - 30 decembrie, in timp ce in restul intervalului de prognoza, pe spatii mici si trecator vor fi posibile burnite sau ploi slabe Ads Muntenia Dupa doua zile cu valori termice normale pentru ultima decada a lunii decembrie, vremea se va incalzi, devenind deosebit de calda pentru aceasta perioada din an pe 24 si 25 decembrie, cand media temperaturilor maxime va atinge 13 grade, iar cea a minimelor, 3 4 grade Apoi vremea se va raci accentat, incat in intervalul 26 - 28 decembrie vor fi, in medie, maxime termice de 2 3 grade si minime in jurul a -3 grade Ulterior, pana la sfarsitul celor doua saptamani si cu mici oscilatii de la o zi la alta, regimul termic va fi mai ridicat decat cel normal, cu o medie a temperaturilor maxime de 5 7 grade si a minimelor de -2 0 grade Temporar vor fi precipitatii mixte in intervalul 25 - 29 decembrie, in timp ce in restul intervalului de prognoza, pe spatii mici si trecator vor fi posibile burnite sau ploi slabe Oltenia Dupa doua zile cu valori termice normale pentru ultima decada a lunii decembrie, vremea se va incalzi, devenind deosebit de calda pentru aceasta perioada din an pe 24 si 25 decembrie, cand media temperaturilor maxime va atinge 12 13 grade, iar cea a minimelor, 3 4 grade Apoi vremea se va raci accentat, incat in intervalul 26 - 28 decembrie vor fi, in medie, maxime termice de 1 3 grade si minime in jurul a -2 grade Ulterior, pana la sfarsitul celor doua saptamani si cu mici oscilatii de la o zi la alta, regimul termic va fi mai ridicat decat cel normal, cu o medie a temperaturilor maxime de 4 6 grade si a minimelor de -2 -1 grad Temporar vor fi precipitatii mixte in intervalul 25 - 30 decembrie, in timp ce in restul intervalului de prognoza, pe spatii mici si trecator vor fi posibile burnite sau ploi slabe La munte Intervalul de prognoza va debuta cu un regim termic caracterizat prin valori termice negative, de -2 -1 grad, ziua si -6 grade, noaptea Apoi vremea se va incalzi, iar in jurul datei de 25 decembrie vor fi valori termice maxime de 4 grade si minime de 0 grade Un proces de racire va surveni ulterior si va conduce, pe 26 - 27 decembrie, la inregistrarea unei medii termice diurne de -5 -4 grade si nocturne de -10 grade Intre 28 decembrie si 3 ianuarie vremea va deveni apropiata de normalul termic al perioadei, cu o medie regionala a temperaturilor maxime de -2 0 grade si a celor minime de -7 -6 grade Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor mixte va fi in general ridicata pe tot parcursul intervalului de prognoza, dar in intervalul 24-26 decembrie acestea vor fi, local, mai insemnate cantitativ Ads Scrie pe Ziare Com Citeste si: Prognoza meteo de Crăciun și Revelion Când și unde sunt așteptate ninsori Meteorologii anunță temperaturi din ce în ce mai scăzute pentru ultimele zile din an și primele din 2022 Șansele să ningă sunt reduse la început de an Prognoză meteo Săptămâna 13 Nivelul de rezervare pentru Crăciun şi Revelion este de 70% Cât costă un sejur în stațiunile din țară, în Egipt, Bulgaria sau Italia Sinaia, Poiana Braşov, staţiunile balneare, Egiptul şi Bulgaria sunt cele mai căutate destinaţii ale sezonului de iarnă, arată un studiu realizat de un touroperator Nivelul de rezervare # prognoza meteo , # craciun , # Revelion Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News Sursa: Ziare com Comentarii Adauga primul comentariu Parteneri Ziare Com DigiSport ro Suma ametitoare pe care ar fi pariat-o Anamaria Prodan pe victoria lui Lewis Hamilton TelekomSport ro Un nou tun de ULTIMA ORA dat de FCSB Becali face SHOW total pe piata transferurilor si aduce unul dintre cei mai in forma jucatori din Liga I Adevarul ro Francezul stabilit in Romania care a realizat primul Logan electric: "Mi-am vandut apartamentul ca sa incep afacerea" Ads Top stiri din Actualitate Coronavirus România Prima zi cu mai puțin de 500 de cazuri în ultimele 4 luni Procurorii au început urmărirea penală in rem pentru purtare abuzivă în cazul copilului de 13 ani împuşcat din greşeală de un poliţist VIDEO Joe Biden a declarat stare de dezastru major în Kentucky după tornadele devastatoare VIDEO Șofer, prins băut la volan într-o mașină peticită și fără cauciucuri Cum a explicat bărbatul situația ciudată polițiștilor Un an de la inaugurarea trenului dintre București și Aeroportul Otopeni Ce a fost bun și ce probleme mai sunt de rezolvat Incident grav în Marea Baltică O navă daneză și una britanică s-au ciocnit Toate stirile din Actualitate Ads Ads Urmărește-ne pe: explozie cluj accident Bucuresti teste saliva Tulpina Omicron Viitorul Europei restrictii Loteria vaccinarii Marian Neacsu Laura Vicol Mihai Sora Sorin Grindeanu Nicolae Ciuca Dacian Ciolos Colin Powell Ludovic Orban Klaus Iohannis Liviu Dragnea Viorica Dancila Raluca Turcan Clotilde Armand Florin Citu Abonare breaking news Toggle Abonare la stiri din Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Dark mode Toggle Mareste fontul Comunitate Platforma pentru solutionarea litigiilor Sitemap Termeni si conditii Politica de confidentialitate Politica de cookie Setari confidentialitate Contact Urmareste-ne pe: Aboneaza-te la notificarile Ziare com: Breaking News Toggle Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Nu multumesc! Ok, ma abonez! Pentru a va abona la notificarile Ziare Com apasati butonul de sus Allow sau Permite &times; Orase selectate: Selecteaza si alte orase de mai jos Inchide Salveaza &times; Login Username: Parola: Mi-am uitat parola Creeaza cont &times; Reguli de votare 1 S-a mai votat de pe acest ip - La multe companii, la dispozitia angajatilor este pusa o singura adresa de ip Este posibil ca un coleg de-al dvs sa fi votat deja acest comentariu In aceste conditii, exista o solutie pentru a putea vota: va faceti un cont, deveniti membru al comunitatii Ziare com si votati, logat, orice comentariu doriti 2 Vreti sa votati propriul comentariu - Pentru o evaluare cat mai obiectiva a comentariilor, cei care posteaza nu-si pot vota propriul comentariu Inchide 